PAWEL BRZEZINSKI 


Dr. filozofii, dyrektor b. Instytutu technicznego w Krakowie, członek i wiceprezes 
lowarzystwa rolniczego krakowskiego, b. radca miejski, kawaler orderu Fran- 
ciszka Józefa etc. etc. 


przeżywszy lat (3, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia Il Października 1889 roku. 


Pozostały syn, córki i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok w Niedzielę dnia 13 b. m. z domu pod I. 16 przy ulicy Krupniczej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


